PHILIPS RADIO - Mod. Bl. 140 A 



PHILIPS RADIO - Mod. BI. 140 A. Gamma ondc medic. Media frequenza 468 kc/g. Tensione primo condenaatore elettrolitico VCl 
= 180 V, al secondo elettrolitico VC2 = 155 V. Corrente totale 72 niA. Consumo totale 30 watt Tensione totale filament! ~ 104 V. 






